■□□□□□□□□□□ 


1 - 1 □□□□□□□□□□□□□_ 

■ □□□□□□□□.14 □□□口 

■ □□□□□□□□□□□.14Q □ □ □ 

■ □□□□□□□□□□□□□□□□.15D □ □ □ 

■ □ □ □ □ □ Windows □□□□□□□□□□□.15Q □ □ □ 

■ □□□□□□□.15D □ □ □ 


1.2 AirStation □ 〇 □□口 

■ □ □ □ □ □. 16 D □ □ □ 


1.3 AirStation □□□□ □口 _ 

■ AirStation □□□□ LAN □□□□□□□□□□□□□□ .......17 □ □ □ □ 


準備 















AirStation □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


■ □□□□□□□□ 

AirStation D □□□□□□□□□□□□ TAD □□□□□□□□□□□□ []NTT[] □ ISDN 

□ □□ INS □□□ 64 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

■ □□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ AirStation □ □ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

AirStation □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□ 

naa AirStation □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ISDN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□ DNS □□□□ 

• AirStation □ MAC □□□□〆.□ AirStation □□□□□□□□□□ 

■><■ MAC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□ 

CATV/xDSL □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□ DNS □□□□ 

• AirStation □ MAC □ □ □ □ AirStation □□□□□□□□□□ 

■><■ MAC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□ 
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■ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

AirStation □□□□□□□□□ Windows □□□□□□□口 
Windows Me/98/95D Windows 2000 /NT4.0 


「到 g.1| デパイスマネ-':; V I A-Wl? ブロ77ィル I ノ tw- 办ス I 


Windows 9£ 


■ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ AirStation □□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 




準備 


n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 
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s 

w 
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wi 
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n 

n 

n 

n 
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□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 口 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ 口 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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■ □□□□□ 

TA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CATV/ 
xDSL □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CATV /xDSL □□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 


2 TA / モデムと AirStation のシリアルポートを、 TA / モデム 
に付属のシリアルストレートケーブルで接続します。 

I コネクタの形状が合わない場合は、別途お買い求めく 

ださい。 


3 AirStation とハブを接 
続するときは、スト 
レートケーブルで接 
続します。 


AirStation 



ISDN 回線 
または 
電話回線 


TA またはモデム 


4 TA / モデムと ISDN 回線/一般電話回 
線を接続します。 


_ TA / モデムと ISDN 回線/一般電話回 
線との接続方法については、それぞ 
れの マニ ユアルを参照してください。 

_ TA を接続する際は別途 DSU が必要で 
す。 （ DSU 内蔵 TA を除く） 
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5 市販のアース線を 
Ai 「 Station のアース端 
子に取り付けます。 



6 AC アダプタを 
AirStation の DC コネ 
クタに取り付けます。 
rmm ac アダプタ 
は必ず本製品に添付 
のものを使用してく 
ださい。 







AirStation とハフ / LAN ポード接続時の制眼 


■ AirStation □□□□ LAN □□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


10BASE-TD □ □ 


□ □ 

□ □□□ UTP Q □ □ Q 

□ □□□ 

□ □ □ □10M/100MQ □□□□□□□ 

□ □ □ □ 3D Q □ □ □ 

□□□□□□□□□ 

100m 

□ □ □ □10M/100MQ □ □ □ □ 

□ □□□□ 

□□□□3Q□□□□ 
□□□□□□□ 

100m 

□ □ □ □10M/100MQ □ □ □ □ 

10BASE-T MAUQ 

□□□□3Q□□□□ 
□□□□□□□ 

100m 


100BASE-TX □ □ □ 


□ □ 

□ □□□ UTP □ □ □ Q 

□ □□□ 

□ □ □ □10M/100MQ □□□□□□□ 

□ □ □ □ * 1 5 □ Q Q 
□□□□□□□□□ 

100m 

□ □ □ □10M/100MQ □ □ □ □ 

□ □□□□ 

□ □□ □ 5Q□ □ 

□□□□□□□ 

100m 

□ □ □ □10M/100MQ □ □ □ □ 

100BASE-T MAUQ 

□ □□ □ 50□ □ 
□□□□□□□ 

100m 


□ 

D 

D 

3 

D 

D 


D 


D 

□ □ 


D 

D 

D 

□ 

D 

D 

D 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ 
D □ 
D □ 
D □ 
D □ 
D □ 
D □ 
D □ 
D □ 
D □ 
D □ 
D □ 
□ □ 
□ □ 
D 5 
D □ 
□口 




□ 


u □ 


X 
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MEMO 
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